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  صالح الفوزان


  
  احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا كان الانسان به زكام المسماة بالانفلونزا ويحتاج الى الاستنشاق اكثر من ثلاث مرات فهل يفعله في وضوءه؟ كيف يحتاج الى استنشاق اكثر من ثلاث مرات؟ يظهر انه ما ان الاستنشاق يؤثر عليه ولا يحتاج تخفيف
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  تخفيف الاستنشاق لان لا يؤثر عليه. كل واحد اللي يحبه انفلونزا ولا غيره ثلاث مرات هي الحد الاعلى نعم. احسن الله يستنشق من باب التنظيف. لا يستنشق من باب التنظيف. لو يستنشق مئة مرة
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  لكن من باب العبادة والوضوء لا يزيد على ذلك. نعم
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